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Beobachtung zur Elekrolytaufnahme bei Nymphalis antiopaL. 
von 


ALEX DÖMLING 


eingegangen am 12.VIll.1988 


Am 3.1X.1987 vormittags setzte sich ein Trauermantel auf die Fliesen unseres Balkons in 
8359 Daxstein (Gemeinde Zenting, 850m N.N.) und saugte an Brathähnchenüberresten 
des Vortages (Elekrolytaufnahme aus der salzigen Hähnchenkruste?). Der Falter war unge- 
wohnterweise nicht scheu und ließ sich durch langsames Annähern auf die Hand setzen. 
Auf die Hand wurden einige Körnchen Kochsalz gelegt und in etwas Wasser gelöst. Der 
Falter saugte das Salz augenblicklich auf. Der Vorgang wurde zweimal wiederholt. 
Insgesamt blieb der Trauermantel trotz aufkommenden Schattens drei Stunden auf der 
Terrasse sitzen und saugte an den Hähnchenresten. 
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